
Rapport d'evaluation 



(Camera individuelle dite camera pieton) 


Le service de la Police Municipale de PEZENAS (34120), est dote d'une camera individuelle 
pour 9 Policiers Municipaux depuis I'annee 2016. A ce sujet un arrete Prefectoral N°PM- 
CAM-2017008 en date du 27 Avril 2017 portant automation d'un systeme 
d'experimentation pour le port de cameras individuelles par les Policiers Municipaux de la 
Commune de PEZENAS a ete adresse au Maire de la Commune. 

Cette camera est portee par un agent de Police Municipale des la prise de service et en 
toutes circonstances. Bien entendu elle n'est pas toujours en fonctionnement, et elle est 
mise en service des que la situation le demande en informant les personnes susceptibles 
d'etre filmees 

Tous les agents sont unanimes pour expliquer que I'utilisation d'un tel outil permet a 
certains contrevenants d'avoir un comportement adapte a I'egard des agents de Police. 

Elle permet aussi de pouvoir capter des images lors de situations animees entre les Policiers 
et certains fauteurs de trouble. 

Les images captees peuvent accompagner les procedures et ainsi corroborer les ecrits des 
Policiers, facilitant le travail des services de Justice. 

La Police Municipale de PEZENAS, a eu I'occasion d'en faire usage lors d'une altercation en 
date du 11 Aout 2016 et transmettre les images au gendarme charge d'entendre I'individu 
concerne. Le contrevenant eu egard aux images s'est vu contraint d'avouer les faits pour 
lesquels il avait ete interpelle. 

II est indeniable que le port de la camera a evite que des situations ne degenerent, que des 
menaces soient proferees evitant aussi que les agents soient outrages. Une baisse nette des 
outrages est a prendre en compte. 

II est bien dommage que nous ne puissions porter cet outil efficace apres la date du 3 juin 


2018. 


Je reste a disposition. 


Lionel PUCHE 


Chef de service de la Police Municipale de PEZENAS 


(34120) 




